dyrektor Panstw. Zamkowych Zakladow Przemyslowych w Cieszynie 


przeżywszy lat 68, zmarł po krótkich cierpieniach, dnia 23 maja 1938 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w środę dnia 25 b. m. 
o godz. 1315, na który-to smutny obrzęd stroskani: żona i dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego 
i Znajomych. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 27 b. m. o godzinie 10 rano w kościele paraf. w Cieszynie. 


poarzesowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pi. Szczepański 2. — Tel. 103-31. 


